CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


12º RODADA 


é ENCERRADO 
O 


30/10/2021 às 08:00 
48 Ricardo De Burgos Bengoetxeo 


O estádio manuet Martinez Vatero (etche) 


Raúl Guti & 


*E Vinícius Júnior 


Raúl Gui D 


8 Vinícius Júnior 


Pere Milla «3 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 


Elche 


1. Kiko Casilla 
3. Enzo Roco 
6. Pedro Bigas 
14, Helibelton Palacios 
22. Johan Mojica 
8 Raúl Guti D 
Jia. Lucas Pérez 
416. Fidel (o) 
4 21. Omar Mascarell 
4a. Lucas Boyé 
Vas, Javier Pastore 


Banco de Reservas 


13. Edgar Badia 
4, Diego Gonzalez 
5. Gonzalo Verdú 
19, Barragán 
24, Josema Sánchez 
f2.Gumbau 
1 11. Jose Morente 
17. Josan 
1 23. Iván Marcone 
7. Guido Carrillo 
110. Pere Milla 
1 18. Dario Benedetto 


8 


Real Madrid 


Real Madrid 
56 


580 


Real Madrid 


1. Thibaut Courtois 
3 Éder Militão 
4. David Alaba 
4 12. Marcelo (c) 
4 17. Lucas Vázquez 
8 Toni kroos 
410. Luka Modrié 
14. Casemiro 
420. Vinícius Júnior (3 & 
421. Rodrygo 
24. Mariano Diaz 


13. Andriy Lunin 
40, Toni Fuidias 
f2.Carvajal 
5. Jesús Vallejo 
6. Nacho 
1/23 Ferland Mendy 
22. Isco 
f/25. Eduardo Camavinga 
27. Antonio Blanco 
17. Eden Hazard 
111. Asensio 
16. Luka Jovié 





